IZBOR ROTORA 



MERCEDES 
AUDI 
RENAULT 
HYNDAI 



Balans. 



P 



800x600x900 mm. 
Tezina: 90 kg. 
i 



Efikasnost rada: 
3-15 min, zavisno od 
nacina balansiranja, 
uvezbanosti operatora 
stanja rotora. 







+ 


PODACI 0 ROTORU 


▲ 




Naziv : RENAULT 






Kvalitet: G40 


T 




Masa : 15.U kg 




NE 


Precnik: 380 mm 


DA 


Br.obr. = 8000 °/min 



Test 
masa: 


BALANSIRANJE 


Start 
bez test 


velicina 


MASA 


UGAO 


mase 


Test 

masa: 

ugao 


29.1 nig 


216° 


Start 
sa test 
masom 


Izbor 






Proracun 


rotora 


Test masa: 






